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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർD2/ TN - 4/2015/ ഇ . ഇ ./എൻ.എച്ച്./ കെ . കെ . ഡി . 

2015 ജൂൺ 2. 


പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിന് മതിയായ 
രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെഅന്നേ ദിവസം വരെ 

കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെആകെതുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽതുകയും ദേശീയപാത 17 - ൽ 
കി . മീ . 233 / 250 - ൽ കോര പ്പുഴ പാല ത്തിന്റെ പുനർ 
നിർമ്മാ ണ ത്തിനു വേണ്ടി ഇൻവെ സ്റ്റി ഗേ ഷൻ നട ത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തി - 7,56, 890 . 

നിരതദ്രവ്യം-- - 19,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,680 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ദേശീയപാതാ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ജോലിയുടെ പേരുവിവരം 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2015 ജൂൺ 
30 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസു കൾ അന്നേ ദിവസം 4 .30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ജി . ഒ. ( എം . എസ്. ) 
നമ്പർ 135 / 97 / കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ്/ തിരു ./ തീയതി 13 - 11 - 1997 
അനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിൽ 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - 9 - 5 - 2013 - ലെ ജി . ഒ . നമ്പർ 
( എം . എസ്.) 38/ 2013 / പി. ഡബ്ല . ഡി . ഗവ. ഉത്തരവിലെ 
കാറ്റഗറി IV വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം. 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
Qmjoong0 www .keralapwd.gov. in - 108 mlmjo ovoms 
പ്പെടുത്തിയത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു ന്നതും 
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


126 


- - - 


800 


- 3 8/2015 -16 പേരാമ്പ്ര സി . കെ . ജി. എം . ഗവൺമെന്റ് 

കോളേജിലെ കേടുവന്ന മോട്ടോർ കൺട്രോൾ 
പാനൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- 30,634 
9/ 2015- 16 കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസിലും മറ്റ് 
ഓഫീസുകളിലും സീലിംഗ് ഫാനുകൾ 
സ്ഥാപിക്കലും താലൂക്ക് സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർ 
കൗണ്ടറിൽ സീലിംഗ് ഫാനും ലൈറ്റും 
സ്ഥാപിക്കലും - 37,411 

1, 000 


- 5 


പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
പി.ഡബ്ലു . ഡി. നാഷണൽ ഹൈവേ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്, 
മാനാഞ്ചിറ , കോഴിക്കോട്- 673 001- ൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
നാഷണൽ ഹൈവേ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോടിന് മാറാവുന്നവിധം 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യായി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

കരാറുകാർ അവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെയും 
പാൻ കാർ ഡി ന്റെ യും സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പ് 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
കേ രള പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലെ ദർ ഘാ സിന 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധ ക മാ ണ് . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടറിന് ഇ - പേയ്മെന്റിനുള്ള 
നിയമങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 2012 - ലെ പുതുക്കിയ 
മാന്വലും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
ഒന്നിൽ കൂടുതൽപേർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്യുക 
യാ ണെങ്കിൽ അന്നേദിവസംതന്നെ നറു ക്കെ ടു പ്പിലൂടെ 
കരാറുകാരനെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. 


| 6 


800 


| 2 ,700 


- 8 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ദേശീയപാത വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


10 / 2015 - 16 - വെള്ളിമാടുകുന്നു എൻ. ജി . ഒ. 
ക്വർട്ടേർസ് നമ്പർ ബി - 30 (രണ്ടാംനില ) - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 46, 446 

1,200 
11/2015- 16 മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ 

ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 29 , 873 
12 / 2015 - 16 വടകര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
( ജനറൽ) ഓഫീസിന്റെയും അസിസ്റ്റന്റ് 
ഡയറക്ടർ (ഓഡിറ്റ്) ഓഫീസിന്റെയും 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 1, 07,061 
13/2015 -16 കൊടു വള്ളി സബ്ബ് ട്രഷറി 
കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം - 89,243 

2,300 
14 / 2015-16 - ഇ - കോർട്ട് പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് 
നാദാപുരം ജെ .എഫ്. സി . എം . കോടതിയിൽ 
5 കെ . വി . എ . ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച 
തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 45,427 

1,200 
15/2015 - 16 ടി കോഴിക്കോട് മാറാട് സ്പെഷ്യൽ 
ആന്റ്അഡീഷൻസ് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ 
5 കെ . വി . എ . ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച 
തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 44,632 

1,200 
- 16/2015- 16 ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാകോടതിയിൽ 

5 കെ . വി . എ . ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച 
- തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 33,328 


10 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി. ടി.എൻ./ 02 /2015 - 16 . 2015 മേയ് 27. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകു പ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള പുനർ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 23 -6- 2015, 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതു മാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
| കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


11 


900 


12 


17/ 2015 - 16 ടി കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ 

ജെ .എഫ്. സി. എം . കോടതിയിൽ 5 കെ . വി . എ . 
ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചതിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 47,155 


( 2 ) 


( 3) 


1,200 


| 1 


6 /2015 -16 - തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
മരിയാപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി 
പാനൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - 49,893 1,300 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) - 
കമനമ്പർ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 , 11 , 12 ഇവയ്ക്ക് 315 , 
ക്രമനമ്പർ 2, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 525. 


7 / 2015 - 16 താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 

മൈലാടിപ്പാറ കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്കുവേണ്ടി 
മോട്ടോർ പമ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ - 99,917 2,500 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " എ , " ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 
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പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15 ദിവസം. 


നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
( പാഥ മിക കരാർ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്ര ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത്എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് 
എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

-- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് 
ഇല ക് ടി ക്കൽ വിഭാ ഗം , കോഴി ക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
മാറാവുന്ന വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ്, 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


( ഒപ്പ്) 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്-673 020. 
ഫോൺ- 0495 -2371857 . 


- അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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